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Drawing 
, , Tolerance , , 
Dimension Dimension 


23.75 


mensi Reet 


+/-0.030 
0.5° 


T 


Measured by: 


ecessar 


ineering A 
ifn 


Checked by: QC Inspector: 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\lnspection Sheet revB 


